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Nous avons eu l’occasion de constater, chez llmulo niedieinalis, 
un cas tératologique des organes génitaux mâles que nous n’avons 
pas trouvé mentionné dans 


la littérature et qui nous pa¬ 
raît digne d’être signalé. 

Cette monstruosité con¬ 
siste dans le fait qu'il y a 
deux pénis et que la moitié 
droite de l’appareil mâle est 
déplacée, d’arrière en avant, 
de la longueur d’un segment 
interne. 

La moitié gauche de l'ap- 
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pareil mâle, normalement Explication de la figure : pd pénis droit; ed 


épididyme droit; 1 td premier testicule 
droit; 2 td deuxième testicule droit; cg 
canal déférent gauche se continuant en 
avantderépididyme; eg épididyme gauche; 
pg pénis gauche ; 1 tg premier testicule 
gauche. Gross. 2 fois. Vue dorsale. 


placée, est constituée, comme 
à l’ordinaire, de neuf testi¬ 
cules, réunis par le canal 
déférent. Celui-ci (cg) se pro¬ 
longe en avant, au delà de l'é- 

pididyme gauche, d’une longueur égale à celle d’un segment interne, 
et, s'atténuant petit à petit, se termine en cul-de-sac au niveau de 
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la prostate droite. Ce canal déférent envoie un canaliculeà l'épi- 
didyme gauche. Ce dernier '(ey) est plus grand et plus allongé que 
dans la règle. Le pénis gauche (pif) est moins long et moins épais 
(pie normalement : sa portion prostatique est peu développée: il 
sort, comme le pénis unique des Sangsues normales, entre le 30 nie 
et le 31 me anneau (segment externe). 

La moitié droite est formée également de 9 testicules, réunis 
par le canal déférent qui aboutit à un épi didyme normal (ed). et 
du second pénis (pd) qui est conformé normalement. Comme nous 
le disions plus haut cette moitié du système mâle est reportée en 
bloc, d'arrière en avant, d’un longueur égale à celle d’un seg¬ 
ment interne. Les deux moitiés de l’appareil génital mâle ne se 
font donc pas symétrie; de sorte que le premier testicule droit 
(1 td) n’est pas dans le meme segment que le premier testicule 
gauche, mais dans le segment précédent, celui qui contient les 
organes génitaux femelles. Le deuxième testicule droit (âid) fait 
vis-à-vis au premier testicule gauche (1 t<j). Le pénis (pd) est 
situé dans le segment interne précédant celui qui contient le pénis 
gauche (p<f), et débouche entre le 25 mfi et le 2ü me anneau. 

En résumé, K appareil génital mâle est composé de deux moitiés 
qui possèdent chacune un pénis et qui n'ont aucune relation Lune 
avec l’autre. La moitié droite est conformée normalement, mais 
reportée en avant de la longueur d’un segment ; la moitié gauche 
occupe la situation normale, mais présente les particularités si¬ 
gnalées plus haut. Les organes génitaux femelles sont normaux et- 
la vulve s'ouvre, comme chez les Sangsues normales, entre le 35 me 
et le 3(i mt * anneau ; les ovaires sont cependant un peu refoulés vers 
la gauche par le premier testicule droit. 



